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Neue Gerdte und Chemikalien 


Atom-Absorptions-Spektrophotometer 403 


Das neue Geriit Nr. 403 von Perkin-Elmer zeichnet sich 
durch Priazision und weitgehende Automatisierung wichtiger 
Geratefunktionen aus. Es arbeitet nach dem im Atom- 
Absorptions-Spektrophotometer 303 bewihrten Zweistrahl- 
Wechsellicht-Prinzip. Der mit zwei Gittern in Sequenz 
bestiickte Monochromator in Czerny-Turner-Aufstellung 
gibt eine hohe Auflésung von 0,3 A und eine ausgezeichnete 
reziproke Lineardispersion von 6,5 A/mm im Ultravioletten 
und 13 A/mm im Sichtbaren. Nach einem einzigen Tasten- 
druck werden dem Brenner Brenngas und Oxidans in rich- 
tiger Reihenfolge zugefiihrt und die Flamme wird automatisch 
geziindet. Kin Sicherheitskreis tiberwacht die Flamme und 
stellt bei Stérungen die Brenngase in richtiger Reihenfolge 
ab. Die Nullpunkteinstellung und Linearisierung der Hich- 
kurven (Kurvenkorrektur) erfolgen automatisch in einem 
eingebauten Kleinrechner. Vier Leuchtziffern zeigen die 
MeBergebnisse an. Jedes Ergebnis ist ein automatisch 
gebildeter Mittelwertaus 10 (wahlweise 100) Einzelmessungen, 
die jeweils in 1 sec (wahlweise 10 sec) abgenommen werden. 
Mit einem automatischen Probenwechsler und einem Daten- 
Schreibdrucker kann der Arbeitsablauf vom Ansaugen der 
Proben bis zum Ausdrucken des fertigen Analysenberichts 
vollautomatisiert werden. 


Hochleistungs-Gas-Laser 


Von der Fa. Ferranti Ltd. (Miinchen) wird ein stoBfester 
Hochleistungs-Gas-Laser vorgestellt. Der Helium-Neon- 
Laser arbeitet im sichtbaren Rot und bringt eine Ausgangs- 
leistung von 50 mW. Soll fiir besondere Anwendungen das 
Rauschen sehr gering sein, so verwendet man als Zusatz- 
gerat einen Hilfs-HF-Erreger. Die Ausgangsleistung wachst 
dann um 10°/,. Anwendungsmoéglichkeiten bieten sich vor 
allem in der Holographie und in der Raman-Spektroskopie. 


Kompensationsdrucker mit 1,2 s Druckgeschwindigkeit 


Um z.B. sich schnell andernde Temperaturwerte gut erfassen 
zu kénnen, hat die Fa. Esterline-Angus einen neuen Kom- 
pensationsdrucker mit einer minimalen Ansprechzeit von 
0,6s bei 1,2s Druckgeschwindigkeit herausgebracht. Das 
Gerat verarbeitet 24, 48 oder 96 MeBstellen gleichzeitig. Zur 
Unterscheidung der verschiedenen Kanile werden die 
Punkte in mehrfarbigen Ziffern gedruckt. Dieses neue Instru- 
ment erlaubt es Zeit, Papier und Aufwand zu sparen. 
(Vertrieb: Neumiiller GmbH, Minchen.) 


IR-spektroskopische Untersuchungen am lebenden 
Objekt 


Biochemie und Medizin verfiigen mit diesem ATR-Zusatz, 
Modell BTR-100 von RIIC, tiber eine neue und vielseitige 
Technik, die IR-Messungen an lebendem Gewebe gestattet. 
Sie macht z.B. die direkte Untersuchung der Wirkung von 
pharmazeutischen und chemischen Wirkstoffen auf lebendes 
Gewebe méglich. Als physikalisches Prinzip liegt der sog. 
ATR-Technik (Attenuated Total Reflectance) das Phinomen 


der Totalreflexion zugrunde, die immer dann auftritt, 
wenn Licht unter einem hinreichend groBen Hinfallswinkel 
von einem optisch dichteren Medium kommend auf die Grenz- 
fliche zu einem optisch diinneren Medium trifft. Der ATR- 
Kristall (Irtran-2, Hermanium oder Silberbromid) stellt im 
Falle des BTR-100 das optisch dichtere Medium dar, an das 
die zu untersuchende Probe als optisch diimneres Medium 
angepreBt wird. Die Theorie der Totalreflexion zeigt, daB 
ATR- und Transmissionsspektren sich in ihrem wesentlichen 
Gehalt gleichen miissen. Man kann alsomit BTR-100nichtnur 
lebendes Gewebe sondern ganz allgemein viele Proben unter- 
suchen, die in Transmission der IR-Spektroskopie nicht zu- 
ganglich sind. Weitere Informationen: RIIC-GmbH, Min- 
chen. 


Auer-Hepa Schwebstof filter 


Die Auergesellschaft GmbH, hat ein Hochleistungs-Schweb- 
stoffilter Sonderstufe S in zylindrischer Ausfiihrung (840 @) 
fiir den EKinbau in Rohrleitungssystemen auf den Markt 
gebracht. Das als Filtermaterial verwendete Spezial-Glas- 
faserpapier in Verbindung mit Aluminium-Abstandshaltern 
ist gasdicht in einem zylindrischen Stahlblechrahmen unter- 
gebracht. Die Nennluftmenge betragt 2000 m?/h. Das Filter 
entspricht der Sonderstufe S der ,, Vorlaufigen Richtlinien zur 
Priifung von Filtern zur Abscheidung von Schwebstoffen 
(einschlieBlich radioaktiver Stiube, Nebel, Bakterien und 
Viren) aus Luft und anderen Gasen“, herausgegeben vom 
Staubforschungsinstitut Bonn. 


Laser Raman Spectrophotometer 


Japan Electron Optics Laboratory’s new laser Raman 
spectrophotometer, JRS-C1, is a compact, easy to operate 
table-top instrument for routine Raman spectroscopy by 
chemists rather than specialists. Due to design features, 
aimed mainly at ease in obtaining Raman data, determina- 
tion of molecular structure and crystal structure. By employ- 
ing the JRS-C1, the Raman effect on the various states of 
samples such as liquids, aqueous solutions, powders, and 
crystals can be easily measured while using an extremely 
small amount of the desired sample. The polarized Raman 
effect on single crystals and the depolarization ratio can be 
measured accurately and easily. Samples in their molten 
state can be measured too. The JRS-C1 consists of a Helium- 
Neon laser with a wave length of 6328 A and an output of 
25 mW. The instrument can cover the 0~4000 A region in 
one measurement with an accuracy of + 3 cm-. The mono- 
chromator is of bright double grating with a Czerny-Turnes 
mount for convenient measurement of Raman lines close to 
the exciting line. 


Olivetti-Datenerfassungssystem TI 100 F/GOF 


Das Datenerfassungssystem TI 100 F/GOF wurde speziell 
fiir die Industrie entwickelt. Die permanente Erfassung von 
Analysen, Auftragsdaten, Maschinenbelegungszeiten, An- 
fangs- und Endzeiten eines Arbeitsganges usw. ermdglichen 
es, ein Sofortauskunftsystem aufzubauen. Alle notwendigen 
Informationen kénnen an den zentralen Rechner weiter- 
geleitet werden. 
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